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ଭୂମିକା, ‹ . . . . 


ଓଡ଼ିଶାର ଅଧ୍ଵକାଂଶ ଲୋକ ଖୁବ୍‌ ଗରୀବ ହେଲେ ହେଁ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି 
ତଳେ ଭରି ରହିଛି ବହୁ ପ୍ରକାରର ଖଣିଜ ସଂପଦ। କୌଣସି ଦେଶ ବା 
ଅଞ୍ଚଳର ମାଟିତଳେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସଂପଦ ରହିଲେ, ସେ ଦେଶ ବା ଅଞ୍ଚଳର 
ଲୋକମାନେ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହି। ବରଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲୁଟ କରିବାପାଇଁ 
ପରାକ୍ରମୀ ଶକ୍ତିାନେ ମାଡ଼ି ଆସନ୍ତି । 

ଆଜି ଇରାକ୍‌ର ଅବସ୍ଥା କ”ଣ ହୋଇଛି ? ଇରାକର ମାଟି ତଳେ ତେଲ 
ନଥୁଲେ, ଆମେରିକା ଇରାକକୁ ଦଖଲ କରିବାକୁ ଗହିଁ ନଥାନ୍ତା। ଆମେରିକା 
ଇରାକ୍‌କୁ ଦଖଲ କରିଛି କେବଳ ତେଲ ପାଇଁ। ଇରାନକୁ ମଧ୍ଯ ଆକ୍ରମଣ 
କରିବାପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି ଆମେରିକା, କାରଣ ଇରାନ୍‌ର ମାଟି ତଳେ 
ତେଲ ଅଛି। 

ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁନ୍ଧଡ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଶ-ବିଦେଶରୁ ଫୁ ଜିପତିମାନେ 
ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଖଣିଜ ସଂପଦକୁ ଲୁଟ୍‌ କରିବା ପାଇଁ। ବେଦାନ୍ତ, ପୋସ୍ଟୋ, 
ମିତଲ, ରିଓ-ରିଣ୍ଟୋ, ବିଏଚପି ପ୍ରଭୃତି ବହୁଜାତୀୟ ବୃହଦକାୟ କଂପାନୀମାନେ 
ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏବେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟାଟା, ବିରଳା, 
ସିଂହାଣିଆ ପ୍ରଭୃତି କଂପାନୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସଂପଦ ଓ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲୁଟି 
କରିଆସିଛନ୍ତି। 

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁଂଜିପତିମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ଯର 
ଖଣି, ଜଙ୍ଗଲ, ଜମି, ପାଣି ଦେବା ବେଳେ ଗରୀବ, ଭୂମିହୀନ ଆଦିବାସୀ, 
ଦଳିତ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବିରରରରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ଯା କରୁଛି। 

କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖୋଲା ଖୋଲି ଭାବେ ଦେଶର ସଂପଦକୁ 
ବିଦେଶୀ-ଦେଶୀ ଫୁଂଜିପତିଙ୍କୁ ଟେକି ଦେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, 
ପୁଂଜିପତି ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦସ୍ଥ ଅଫିସର ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏକ କୂଚକ୍ର ମେଣ୍ଟ 
ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। 

ଆମକୁ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ, ଖଣି, ଜମି ଓ ନଦୀ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। 
ସେଥୁପାଇଁ ଦରକାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ | 
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ମାଇକଂଚ, କଳିଙ୍ଗନଗର ସହୀଦମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ବୃଥା ଯାଇନାହିଁ। ଏ 
ଘଟଣା ପରେ ଫୁଂଜିପତି ଓ ସରକାର ପଛକୁ ହଟିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି 
ପଛକୁ ହଟାଇବାକୁ ହେବ। 

କଳାହାଣ୍ଡିର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ନିୟମଗିରି ପର୍ବତ, ଏହାର ଜଙ୍ଗଲ, 
ବଂଶଧାରା ଓ ନାଗାବଳୀ ନଦୀର ପାଣିକୁ ନିଜ ଦଖଲରେ ରଖିବାପାଇଁ ଯେଉଁ 
ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟମଣ୍ଡିତ ହେବ | 
ବେଦାନ୍ତକୁ ଏ ପର୍ବତର ଅଧ୍ବକାରୀ କରାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। 

କଳାହାଣ୍ଡି ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛରେ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ 
ଅଛି। ଦେଶକୁ ଓ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ 
କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଵର ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କ ହାତରେ ଏହି ପୁସ୍ତିକାଟିକୁ 
ଅର୍ପଣ କରୁଛି। 

।। ନମସ୍କାର ।। 
କନା୍କନ ଅଛ 
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ଶିଛ ସଭ୍ୟତାର ଅଗ୍ରଗତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଛଳ ସହିତ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଧାତୁକୁ 
ଜୀବନ ଓ ରକ୍ତ ସହିତ ସଂପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ। ଶିଛ୍ନ 
ଯୋଜନା ଓ ଏହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଧାତୁର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ସେହି 
କାରଣରୁ ନ୍ୟୁନ କରି ହେବ ନାହିଁ | 

ଗବେଷକମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଧାତୁର 
ବ୍ୟବହାର ପ୍ରୀୟ ୪ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମହେଞ୍ଜୋଦାରେ 
ଓ ହରପ୍ନାର ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍‌ ଖ୍ରୀ.ପୂ ୪୦୦୦ରୁ ଖ୍ରୀ.ପୂ ୨୫୦୦ ବେଳକୁ 
ଖଣିକ ଦ୍ରବ୍ଯର ବ୍ଯବହାର କରାଯାଉଥଲା ବୋଲି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରେସ୍‌ 
ଇନ୍ଫରମେସନ୍‌ ବ୍ୟୁରୋ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଦଲିଲରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାଂ ଛଡ଼ା 
କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ରାଜକୋଷକୁ 
ବହୁଳ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଖଣି ଆୟରୁ ମିଳୁଥଲା। ପ୍ରାୟ ୩୦୦୦ ବର୍ଷ ତଳେ 
ଭାରତରେ କେବଳ ହୀରା ମିଳୁଥିଲା ଓ ଭାରତ ହେଉଛି ଦସ୍ତା ସଂପର୍କୀୟ 
କାରିଗରୀ କୌଶଳରେ ସର୍ବ ପୁରାତନ। 

ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ୍‌ ଅନୁସାରେ ଖଣି ଉପରେ ରାଜ୍ଯ 
ସରକାରମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟକାର ରହିଛି। ତେବେ ଖଣିଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର 
ଅଧକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର | Mines And Minerals Development 
ଅଣ Regulation Act.1957 ଓ ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ 
ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। 

ସ୍ବାଧୀନତା ପରେ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ଯର ଆହରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଯଥେଷ୍ଟ 
ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି। ସ୍ତଳ ଭାଗରୁ କେବଳ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ଯ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉ 
ନାହିଁ, ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ଭୀ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ଯରେ ମାଟି ତଳୁ ଖଣିଜ 
ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଛି। 

ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ଵର ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଯିଏ କି ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ରୀ 
ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଭାରତ ମହାସାଗରର ବିସ୍ଥିର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହାକି ପ୍ରାୟ ୧,୫୦,୦୦୦ 
ବର୍ଗ କିଲୋଟିମର ବ୍ୟାପ୍ତ ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ଯ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା 
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ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ୩୦ ଲକ୍ଷ 
ଟନ୍‌ (ଏକ ଟନ୍‌= ଏକ ହଜାର କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌) ତମ୍ବା ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟନ୍‌ ନିକେଲ 
ଓ ୮୦୦ ଲକ୍ଷ ଟନ୍‌ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍‌ ଓ ୫ ଲକ୍ଷ ଟନ୍‌ କୋବାଲ୍ତ ମିଳିପାରିବ । 
ତା” ଛଡ଼ା ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ବହୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆହରଣ କରାଯାଇ 
ହେବ। 

ସ୍ବାଧୀନତା ପରଠାରୁ ୧୯୯ ୧ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ଖଣି ଉପରେ 
ପ୍ରାୟ ସରକାରଙ୍କ କର୍ତ୍ଧତ୍ଵବ ବଳବତ୍ତର ଥଲା। ମାତ୍ର ୧୯୯୧ ପରଠାରୁ ଦେଶରେ 
ଘରୋଇକରଣର ଯେଉଁ କଳା ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାଂ ଫଳରେ ଖଣି ନୀତି 
ଓ ଖଣି ଆଇନ୍‌କୁ ପରିବର୍ଉଜନ କରି ଦିଆଗଲା। ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ଵରୂପ 
ଦେଶର ଖଣିଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦେଶୀ ପୁଂଜିପତିଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦେବାର ଧାରା 
ଆରମ୍ଭ ହେଲା।| 

ଗ୍ରେଟ୍‌ ବ୍ରିଟେନ୍‌ର ମେଟ୍‌ ଡିଷ୍ଟ (Me†dist), ଆମେରିକାର ଫେଲ୍ମଡଜ୍‌ 
କରପୋରେସନ୍‌ (PHELPS DODGE CORPORATION) ଇଂଲଣ୍ଡର ରିଓ 
ରିଣ୍ଢୋ, ବି.ଏଚ୍‌,ପି. ମିନେରାଲସ୍‌ (BHP Minerals)- ଅଷ୍ଟେଲିଆର ଓ 
କାନାଡ଼ାର ମେରିଡିଆନ୍‌ ପିକ୍‌ ରିସୋର୍ସ (Meridian Peak Resources) 
ଇତ୍ୟାଦି ବହୂ ବିଦେଶୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ଖଣି ଉପରେ ଅଧୁୂୁକାର ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି 

ବିଦେଶୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆମର ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣି ଓ ଖଣିଜ 
ସଂପଦ ଦେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଏକ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନାମା 
ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ହୀରା ଓ ସେହି ଜାତୀୟ ମୂଲ୍ୟବାନ୍‌ ଖଣି ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ 
ଅନ୍ୟ ଖଣିରେ ବିଦେଶୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ମାଲିକାନା ପ୍ରଦାନ 
କରାଯିବ ଓ ହୀରା ଖଣି ଗୁଡ଼ିକରେ ୭୦ ଭାଗ ମାଲିକାନା ଦିଆଯିବ। 

ବିଦେଶୀ ପୁଂଜିପତିମାନଙ୍କ ଗପ ଆଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେବଳ 
ଆମ୍ବସମର୍ପଣ କରିନାହାଁନ୍ତି ଦେଶର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଖଣି ଉପରେ ବିଦେଶୀ ପୁଂଜିପତିଙ୍କ 
ମାଲିକାନାକୁ ସ୍ଵାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସ୍ବାଧୀନ, ସାର୍ବଭୌମ ଦେଶର ସରକାର 
ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଅଧ୍ୂକାର ସଂବିଧାନର ବିଧ୍ବ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି 
ନୁହେଁ। ଆମେ ଏହି ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ବେଦାନ୍ତ କଂପାନୀର ଲୁଟର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂପର୍କରେ 
ଆଲୋଚନା କରିବା। 
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ବେଦାନ୍ତର ଚକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ତ କର ୩ 


ଭାରତର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧ୍ଵକ ଖଣିଜ ସଂପଦ 
ଅଛି। କ୍ରୋମାଇଟ, ଲୁହାପଥର, ମାଙ୍ଗାନିକ୍‌ କୋଇଲା, ବକ୍ଟାଇଟ୍‌ ଆଦି ବହୁତ 
ପରିମାଣରେ ଅଛି। 

ସରକାର ଚୟ ଅନୁସା6ରେ- ଓଡ଼ିଶାର କଲନୁ କାର ଖଣିଳ ତବ 
କ୍ୟଳ ଅରମାଣରେ ଚିଜ ଅଛି / ୨୦୦୩-୨୦୦୪ ମସିହାରେ ମକା 
ନିସ/ାବ ୧6ଳ ଜିଆଣଲା/ 


ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ଯ ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତର ଓଡ଼ିଶାରେ 
ପରିମାଣ ପରିମାଣ କେତେ ଭାଗ 
(ନିୟୁତ ଟନ୍‌) (ନିୟୁଚ ଟନ୍‌) 
୧. କ୍ରୋମାଇଟ୍‌ ୧୧୧ ୧୧୪ ୯୭.୩୬ 
9. ନିକେଲ ପଥର ୧୭୪.୫ ୧୮୩.୫ ୯୫.୦୯ 
୩. ଗ୍ରାଫାଇଟ୍‌ ୪.୬ ୬ ୭୬.୬୬ 
୪. ବକ୍ଟାଇଟ୍‌ ¢୫#୩୦ ୩୦୭୬ ୪୯.୭୪ 
୫. ଲୁହାପଥର ୪୧୭୭ ୧୨୩୧୭ ୩୩.୭୪ 
୬. ମାଙ୍ଗାନିଜ୍‌ ୧୧୬ ୪୦୬ ୨୮.୫୭ 
୭, ଫାୟାର କ୍ଟ ୧୭୭ ୭୦୬ ୨୫.୦୭ 
୮. କୋଇଲା ୫୧୫୭୧ ୨୧୧୫୯୩ ୨୪.୩୭ 
୯. ଡୋଲାମାଇଟ୍‌ ୮୮୨ ୭୩୪୯ ୧୨ 
୧୦, ଚୀନା ମାଟି ୩୧୪ ୨୩୫୩ ୧୩.୩୪ 


ଦଝବ: ଚିରେକେରେର ଅଫ କଓଲୋକ, ଓଡ଼ିଶା ସୁବନେଣର 
କେବଳ ଗତ ୨୦୦୩-୦ ୪ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ୧୦୮୨ ଲକ୍ଷ 
ଟନ୍‌ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ଯ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥଲା ଓ ଏଥରୁ ୭୬ ଲକ୍ଷ ୪୦ ହଜାର 
ଟନ୍‌ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇଥୁଲା। କିନ୍ତୁ ତା'ପର ବର୍ଷ ରପ୍ତାନୀ ପରିମାଣ 
ବ୍ୟାପକଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 
ଓଡ଼ିଶାରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣିଜ ସଂପଦ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ଥଲେ ହେଁ 
ଏହା ନଦୀ ବାଲି ଦରଠାରୁ କମ୍‌ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିଦିଆଯାଉଛି। 
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୪ ବେଦାନ୍ତର ଚକ୍ରାନ୍ତ ପଣ୍ଡ କର 


ଆଲୁମିନିୟମ୍‌ର ଗୁରୁତ୍ନ 

୧୮୨୫ ମସିହାରେ ଆଲୁମିନିୟମ୍‌କୁ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଧାତୁ ଭାବେ ଚିହ୍ନିତ 
କରାଗଲା ଓ ଏଥପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। 
୧୮୫୫ ମସିହାରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବରେ ମାତ୍ର ୧ ୫ଟନ୍‌ ଆଲୁମିନିୟମ୍‌ ଉତ୍ପାଦନ 
ହେଉଥବା ବେଳେ, ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ୨୦୦୦ ମସିହାରେ 
ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ ୨୪ ନିୟୁତ ଟନ୍‌ରେ ପହଞ୍ଜଥିଲା। 

ଆଲୁମିନିୟମ୍‌ ଏଭଳି ଏକ ଧାତୁ ଯେ ଏହା ଖୁବ୍‌ ହାଲକା, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ, 
ଚୁମ୍ବକୀୟ ନୂହେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସରବରାହ ପାଇଁ ଖୁବ୍‌ ଉପଯୁକ୍ତ। ବିଶେଷ କରି 
ବିମାନ ପରିବହନ ଓ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଆବଶ୍ଯକତା ଦୂତ 
ଦିଗରେ ବଢ଼ି ଗଲିଛି। ଏହା ଆହୁରି ଉପଯୋଗି କାରଣ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର 
ତରଳା ଯାଇ ପୁନ୍ଧଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ହୁଏ। ସୁତରାଂ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ଯତ 
ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗି। 

ଆଲୁମିନିୟମ୍‌ ଶିଛର ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ- ଯଥା 
ବକ୍ଟାଇଟ୍‌ ଉତ୍ତୋଳନ, ଆଲୁମିନା ରିଫାଇନିଂ ଓ ଆଲୁମିନିୟମ୍‌ ସ୍ଲେଲଟର। 
ଆଲୁମିନାରୁ ଆଲୁମିନିୟମ୍‌ ପାଇଁ ବହୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଦରକାର ହୁଏ। 

ବକ୍ଟାଇଟ୍‌ରୁ ଆଲୁମିନିୟମ୍‌ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, 
କାରବିଆନ୍‌ ଓ ଭୂମଧ୍ୟସାଗରୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ବହୁଳ ପରିମାଣର ବକ୍ଟାଇଟ୍‌ 
ମିଳେ। ବକ୍ଟାଇଟକୁ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଲୁମିନା 
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ପ୍ରାୟ ୨ରୁ ୩ ଟନ୍‌ ବକ୍ଟାଇଟ୍‌ରୁ ଏକ ଟନ୍‌ ଆନୁମିନା 
ମିଳେ ଓ ୨ଟନ୍‌ ଆଲୁମିନାରୁ ଗୋଟିଏ ଟନ୍‌ ଆଲୁମିନିୟମ୍‌ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। 

ବକ୍କାଇଟ୍‌ ଗଛିତ ପରିମାଣ 

ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ପ୍ରାୟ ୫୫-୭୫ ବିଲିୟନ୍‌ ଟନ୍‌ (୧ ବିଲିୟନ୍‌ = 

୧୦୦ କୋଟି) ବକ୍ଟାଇଟ୍‌ ଗଛିତ ଅଛି ବୋଲି ଗବେଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକାଶ । 
ବିଶ୍ଵର ମୁଖ୍ଯ ବକ୍କାଇଟ୍‌ ଗଳିତ ଅଞ୍ଚଳ 


ଦେଶ କେତେ ପରିମାଣ ଶତକଢ଼ା 
ନିୟୁତ ଟନ୍‌ 
୧. ଗିନି ୯୧୦୦ 99.୮% 


୨. ଅଷ୍ଟେଲିଆ Foro 90.9% 
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ବେଦାନ୍ତର ଚକ୍ରାନ୍ତ ପଣ୍ଡ କର ୫ 


୩. ବ୍ରାଜିଲ୍‌ ୪୦୦୦ ୧୦% 

୪. ଭିଏତ୍‌ନାମ ୩୩୦୦ ୮.9% 
୫. ଭାରତ mMo୦୩୫ ୭.୬% 
୬. ଜାମାଇକା 9000 ୫% 

୭. ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ୧୭୬୦ ୪.୪% 
୮. ଭେନିଜୁଆଲା ୧୧୫୦ 9.୯% 
୯. କାମେରୁନ୍‌ ¢o୩no 9.9% 


୧୩୨୨ ୯୮ ଯୋଜନା ¶/ଜିଂ ଚୟ ରିଥୋର 
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ଵ ଓ ଭାରତର ଆଲୁମିନିୟମ୍‌ ଶିଳ୍ପ: 

ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ବକ୍ଟାଇଟ୍‌ ନଥଲେ ହେଁ ବିଶ୍ଵର ବୃହତ୍ତମ 
ଆଲୁମିନିୟମ୍‌ କଂପାନୀ ହେଉଛି ଆମେରିକାର ଆଲ୍‌କୋଆ (AL୯୦A) | ଏହି 
କଂପାନୀଟି ବିଶ୍ଵର ୩୮ଟି ଦେଶରେ କାରଖାନା କରିଛି ଓ ଏହି କଂପାନୀର 
ବାର୍ଷିକ ବିଜ୍ରୀ ୨୩୦୦ କୋଟି ଡଲାର। କାନାଡ଼ାର ଆଲକାନ୍‌ ମଧ୍ଯ ୩୮ଟି 
ଦେଶରେ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅଛି ଓ ଏହାର ବାର୍ଷିକ ବ୍ୟବସାୟ ପରିମାଣ 
୧୩୦୦ କୋଟି ଡଲାର 

ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଆଲୁମିନିୟମ୍‌ କଂପାନୀ ହେଉଛି ରଖଷିଆର ରୁଷାଲ 
କଂପାନୀ। ବିଶ୍ଵର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ କଂପାନୀ ହେଉଛି ଫ୍ରାନ୍ଵର ପେଚିନେ। 
ଏହାର ବାର୍ଷିକ ବ୍ୟବସାୟ ୧୧୦୦ କୋଟି ଡଲାର। 

ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଆଲୁମିନିୟମ୍‌ ଶିନ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡଲ। ଏହା ଆଲ୍‌କାନ୍‌ 
(କାନାଡା) କଂପାନୀର ସହଯୋଗୀ ଥଲା ଓ ୧ ୯୪୩ରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା 
ହେଲା! ତା”ପରେ ହିଣ୍ଡାଲକୋ” ୧୯୬୨ରେ ଉପ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କଲା। 
ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ˆ ବାଲ୍‌କୋ” ୧୯୭ ୫ରେ ଉପ୍ପାଦନ କଲା। ୧୯୮୭ 
ମସିହାରେ ନାଲ୍‌କୋ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଦେଶକୁ ବିଦେଶରୁ 
ଆଲୁମିନିୟମ୍‌ କିଣା ହେଉଥଲା। ୧୯୮୮ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ନାଲ୍‌କୋ 
ବିଦେଶକୁ ଆଲୁମିନିୟମ୍‌ ରପ୍ତାନୀ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। 

ଆମ ଦେଶରେ ନାଲ୍‌କୋ, ହିଣ୍ଡାଲ୍‌କୋ, ଇଣ୍ତଲ, ବାଲ୍‌କୋ ଓ ମାଲ୍‌କୋ 
ପ୍ରଭୃତି ଆଲମୁନିୟମ୍‌ କାରଖାନା ଅଛି। ନାଲ୍‌କୋ ଓ ବାଲ୍‌କୋ ଦୁଇଟି ସରକାରୀ 
ଆଲ୍ମୁନିୟମ୍‌ କାରଖାନା ଥଲା ଓ ଏଥରୁ ପ୍ରାୟ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନର ୫୦ ଭାଗ 
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୬D ବେଦାନ୍ତର ଚକ୍ରାନ୍ତ ପଣ୍ଡ କର 


ହେଉଥଲା କିନୁ ଗତ ୨ ବର୍ଷ ତଳେ ବାଲ୍‌କୋକୁ ଷ୍ଟେରଲାଇଟ୍‌ ( ବେଦାନ୍ତ) 
କଂପାନୀ ଅତି ଶସ୍ତା ଦରରେ କିଣି ନେଇଛି। 

ଆଲୁମିନିୟମ୍‌ ଦର ସ୍ପିର କରିବା କ୍ଷେତରେ ଭାରତର ଭୂମିକା ଖୁବ୍‌ 
ନଗଣ୍ୟ | କାରଣ ବିଶ୍ଵର ମୋଟ ଆଲୁମିନିୟମ୍‌ ଉତ୍ପାଦନର ମାତ୍ର ୩% ଉତ୍ପାଦନ 
କରିଥାଏ ଓ ବିଶ୍ଵର ମୋଟ ବ୍ୟବହୃତ ପରିମାରଣର ୨.୭% ଭାରତ ବ୍ୟବହାର 
କରିଥାଏ 


ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଲମୁନିୟମ୍‌ ଶିଳ୍ପରେ ବେଦାନ୍ତର ପ୍ରବେଶ 


୨୦୦୪ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ୫ ତାରିଖ, ଦିନ ବେଦାନ୍ତ କଂପାନୀ 
(Vedanta Alumina Limited) ‘ହେଲା | ତାହା ପୂର୍ବରୁ ୧୯୯୭ ଏପ୍ରିଲରେ 
ଷ୍େର୍‌ଲାଇଟ୍‌ କଂପାନୀ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ସହିତ (Mଠ୦U) ବୁଝାମଣାପତ୍ର 
ସ୍ଵାକ୍ଷର କରିଥିଲା। ୧୯୯୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତି ନେଲେ 
ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବକ୍ଟାଇଟ୍‌ ଖଣିଗୁଡ଼ିକ ଘରୋଇ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଦିଆଯିବ । 

୧୯୯୭ ମାର୍ଟ୍ଚ ମାସରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ଣଭିକୁ 
9 ୭ |୩ । ୧ ୯୯୭ରେ ଖଣି ନିଗମକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବା ସଂଗେ ସଂଗେ ମାତ୍ର 
କେଇ ଦିନ ମଧ୍ଯରେ ଖଣି ନିଗମ ସହିତ ବେଦାନ୍ତ କଂପାନୀର ବୁଝାମଣା ପତ୍ର 
ଦସ୍ତଖତ ହେଲା। ଏଥରରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ବେଦାନ୍ତ ସହିତ ବୁଝାମଣାପତ୍ର 
ଦସ୍ତଖତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖଣି ସଂପର୍କରେ ଏ 
ଧରଣର ନିଷ୍ଣର୍ତି ନେଲେ । ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଓ ବେଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥବା 
ବୁଝାମଣା ଅନୁସାରେ ଖଣି ନିଗମ ବେଦାନ୍ତ କଂପାନୀକୁ ୧୨୧୭.୩ ହେକ୍ଟର 
ଅର୍ଥାତ୍‌ ୩୦୪୩ ଏକର ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବକ୍ଟାଇଟ୍‌ ଖଣି ଓ ୭୭୫୨ ଏକର 
କଲରାପାଟ ବକ୍ଟାଇଟ୍‌ ଖଣି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ। 

କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଏହି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ରଦ୍ଦ ହେବାର 
ବ୍ୟବସ୍କା ନଥଲା। ଅର୍ଥାତ୍‌ ବେଦାନ୍ତ କଂପାନୀ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନକଲେ 
ବି ଖଣିରୁ ଉତ୍ତୋଳନ ଚଳାର ରଖିପାରିବ ଓ ଖଣି ନିଗମ ଏହି ବୁଝାମଣା 
ପତ୍ରକୁ ରଦ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। 

ଅକ୍ଟୋବର ୫ ତାରିଖ, ୨୦୦୪ରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଚୁକ୍ତି 
ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହେଲା ଓ ଏଥରେ କୁହାଗଲା ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଓ 
କଲରାପାଟ ଖଣିକୁ ବେଦାନ୍ତ କଂପାନୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ । 
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ବେଦାନ୍ତର ଚକ୍ରାନ୍ତ ପଣ୍ଡ କର ୭ 


ଯଦି କୌଣସି କାରଣ ବଶତଃ କଲରାପାଟ ଖଣିକୁ ସରକାର ଦେଇ 
ପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ସମ ପରିମାଣର ବକ୍ଟାଇଟ୍‌ ଥବା ଅନ୍ଯ ଖଣିକୁ ବା 
୧୫୦ ନିୟୁତ ଟନ୍‌ ବକ୍ଟାଇଟ୍‌ ଗଛିତ ଥିବା ଖଣିକୁ କଂପାନୀ ହାତରେ ତୋଳି 
ଦେବାକୁ ହେବ। (ଧାରା ୨-୧) ଚୂକ୍ତିପତ୍ର। 

ବକ୍ସାଇଟ୍‌ କ'ଣ ଏକ ମୂଲ୍ଯହୀନ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ଯ 

ବକ୍ଟାଇଟ୍‌ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଲୁମିନାର ବଜାର ଦର ଟନ୍‌ ପ୍ରତି ସର୍ବନିମ୍ନ 
କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ଓ ଆଲୁମିନିୟମ୍‌ର ବଜାର ଦର ଟନ୍‌ ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 
ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବା ବେଳେ ବକ୍ସାଇଟ୍‌ର କ”'ଣ କୌଣସି ମୂଲ୍ଯ 
ନାହିଁ ? ବକ୍ଟାଇଟ୍‌ ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ତାହାହିଁ ହେଉଛି ବକ୍ାଇଟ୍‌ର 
ମୂଲ୍ୟ। ଯେମିତି ନାଲ୍‌କୋ ତା'ର ନିଜର ଖଣିରୁ ବକ୍ଟାଇଟ୍‌ ଉତ୍ତୋଳନ ଖର୍ଚ୍ଚ 
ଟନ୍‌ ପ୍ରତି ୧୬୮ଟଙ୍କା ହିସାବ କରିଥାଏ ଓ ତାକୁ ଭିରି କରି ବକ୍ଟାଇଟ୍‌ର ଟନ୍‌ 
ପ୍ରତି ମୂଲ୍ୟ ୧୭ ୦ରୁ ୨୦୦ ଟଙ୍କା ସ୍ପିର କରାଯାଇଛି! ତା' ହେଲେ ବକ୍ଟାଇଟ୍‌ର 
ମୂଲ୍ୟ କେତେ ? ଏହାକୁ ଏକ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ଯ ଭାବେ ଖଣି ନିଗମ, 
ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଦି ସ୍ମିର କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଏହା କରିବା 
ଫଳରେ ପୁଂଜିପତି, ଶିଛପତିମାନଙ୍କ ମୁନାଫା ବୃଦିରେ ସହାୟକ ହେବ। 


ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ-ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲାଙ୍କ ମିଳିତ ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ 
ସୁପ୍ରିମ୍‌ କୋର୍ଟ ନାକଚ କଲା 


ବେଦାନ୍ତ କଂପାନୀ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚୁକ୍ତିର (ଚୁକ୍ତି ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ 
ହେଲା ଅକ୍ଟୋବର ୫, ୨୦୦୪) ପ୍ରାୟ ବର୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୦୩, ଜୁଲାଇ 
୮ ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବେଦାନ୍ତ କଂପାନୀର 
ମାଲିକ ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲାଙ୍କ କାରଖାନାର ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏହା 
ଯୋଗୁ ବେଦାନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବେଆଇନ୍‌ କାମ କରିବାରେ ସାହସ କଲା 
ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଫିସରମାନେ ବେଦାନ୍ତର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ 
କଲେ। ବେଦାନ୍ତର ଲାଭ ପରିମାଣ କେତେ ହୋଇପାରେ ? 

ଚୁଲ୍ତିନାମା ଅନୁସାରେ ବେଦାନ୍ତ ବାର୍ଷିକ ୧୦ଲକ୍ଷ ଟନ୍‌ ଆଲୁମିନା 
ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ଠାରେ ଅବସ୍ପିତ କାରଖାନାରେ ଓ ବର୍ଷକୁ ୨. ୨ 
ଲକ୍ଷ ଟନ୍‌ ଆଲୁମିନିୟମ୍‌ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କାରଖାନାରେ। 
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୮ ବେଦାନ୍ତର ଚକ୍ରାନ୍ତ ପଣ୍ଡ କର 


ନାଲ୍‌କୋ କାରଖାନାର ହିସାବକୁ ଧରିଲେ, ନାଲ୍‌କୋ କାରଖାନାରୁ 
ଉତ୍ପାଦିତ ଆଲୁମିନାର ଉତ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟ ଟନ୍‌ ପ୍ରତି ୧୨୦-୧ ୨୫ ଡଲାର ବା 
ପ୍ରାୟ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଟନ୍‌ ପ୍ରତି ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ବେଶି 
ଦାମ୍‌ରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ପ୍ରତି ଟନ୍‌ ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା 
ଲାଭ ହିସାବରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟନ୍‌ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ବର୍ଷକୁ ୧୫୦୦୦ × 
୧ ୦ଲକ୍ଷ = ୧୫୦୦ କୋଟି ଅର୍ଥାତ୍‌ ବେଦାନ୍ତ କଂପାନୀ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ ୧୫୦୦ 
କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ ଉଠାଇବ । ଏହାତ ଆଲୁମିନାର ହିସାବ। କନ୍ଧୁ ଆଲୁମିନିୟମ୍‌ରେ 
କେତେ ଲାଭ ମିଳିବ ? 

ଗୋଟିଏ ଟନ୍‌ ଆଲୁମିନିୟମ ତିଆରି ପାଇଁ ନାଲ୍‌କୋ ପ୍ରାୟ ୫୦ 
ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଓ ଗୋଟିଏ ଟନ୍‌ ଆଲୁମିନିୟମ୍‌ ବିକ୍ରି କଲେ 
ନାଲ୍‌କୋ ସର୍ବନିମ୍ନ ୭ ୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ମୁନାଫା ଅର୍ଜନ କରୁଛି। 

୧୫୦ ମିଲିୟନ୍‌ ଟନ୍‌ ବକ୍ଟାଇଟ୍‌ରୁ ପ୍ରାୟ ୨୫ ମିଲିୟନ୍‌ ଟନ୍‌ ବା 
ଅଢ଼େଇ କୋଟି ଟନ୍‌ ଆଲୁମିନିୟମ୍‌ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପାରିବ ଅଢ଼େଇ କୋଟି 
ଟନ୍‌ ଆନୁମିନିୟମ୍‌ ବିକ୍ରି କରି ବେବୀନ୍ତ ୧,୭ ୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ 
କରିବ! ନାଲ୍‌କୋର ହିସାବ ଅନୁସାରେ, ବେଦାନ୍ତ ଏହାଠାରୁ ଢ଼େର ଅଧକ 
ପରିମାଣର ଲାଭ କରିବ। କାରଣ ନାଲ୍‌କୋ ଶ୍ରମିକ ଓ କର୍ମଗ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 
ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଦେଉଛି ବେଦାନ୍ତ ତାହା ଦେବ ନାହିଁ। ଏହି ହିସାବ ହେଉଛି 
୨୦୦୬ ମସିହାର ଦର ଅନୁସାରେ! ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଲୁମିନିୟମ୍‌ର ଦର ବଢୁଛି 
ଓ ସେହି ଅନୁପାତରେ ହିସାବ କଲେ, ବେଦାନ୍ତର ମୁନାଫାର ପରିମାଣ କେତେ 
ହେବ, ତାହା ପାଠକ ହିସାବ କରନ୍ଧ। 

କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ରହୁଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରୋହିତ ପୋଦାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 
ବେଦାନ୍ତ କଂପାନୀର ସଂପରି ୨୦୦୩ ମସିହାରୁ ୨୦୦୬ ମଧ୍ଧରେ (ମାତ୍ର 
ତିନି ବର୍ଷରେ) ଏକ ହଜାର ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 

(eee : "Vedants' Billions" gr, 6ଲଇାକ : ରୋନିଚ 60/ଦ/ର) 


ବେଦାନ୍ତ କଂପାନୀର ସଂପରିର ପରିମାଣ ଥୁଲା ମାତ୍ର ୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କା 
୨ ୦ ୦୩ ମସିହା ମେ ମାସରେ, ମାତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବେଦାନ୍ତର ସଂପରି 
ବୃଵି ପାଇ ୧୫୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଛି। ଏହି ସ୍ବ ସମୟ ମଧ୍ଯରେ 
ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ କିପରି ଏତେ ସଂପରିର ମାଲିକ ହୋଇ ପାରିଲା, ସେ 
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ବେଦାନ୍ତର ଚକ୍ରାନ୍ତ ପଷ୍ତ କର ୯ 


ସଂପର୍କରେ ସି.ବି.ଆଇ. ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରୋହିତ ପୋଦାର 
ଦାବି କରିଛନ୍ତି। 

ବେଦାନ୍ତକୁ ଏହି ଖଣିଜ ସଂପଦ ନଦେଇ, ନାଲ୍‌କୋ ଭଳି ସରକାରୀ 
ସଂସ୍ଥା ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଜେ ବ୍ଯାଙ୍କରୁ ରଣ ଆଣି ଏକ ଆଲୁମିନା 
କାରଖାନା କଲେ, ରାଜ୍ୟର ରାଜକୋଷକୁ ତ ବର୍ଷକୁ ଏକ ହଜାର କୋଟିରୁ 
ଉର୍ବ୍ବ ଟଙ୍କା ଆସି ପାରନ୍ତା। ଏପରି ଏକ କାରଖାନା ପାଇଁ ବ୍ଯାଙ୍କମାନଙ୍କରୁ 
ଅକ୍ଲେଶରେ ୪/୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ରଣ ବି ମିଳି ପାରନ୍ତା ଓ ଏହାଫଳରେ 
ରାଜ୍ୟର ଗରୀବ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ହୁଅନ୍ତା 
ନାହିଁ। 

ବେଦାନ୍ତ କଂପାନୀ ନିଜର କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଦେଶର 
ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ୍‌, ପରିବେଶ ଆଇନ୍‌, ଆଦିକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନକରି ନିୟମଗିରି 
ପର୍ବତର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଧ୍ଵଂସ କରିଗଲିଛି। 

ନିୟମଗିରି ପର୍ବତ 

ନିୟମଗିରି ପର୍ବତ ଏକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭାବେ ଘୋଷିତ | ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 
ଏହି ପର୍ବତକୁ ହାତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ପର୍ବତରେ 
ହାତୀ, ବାଘ, ଚିତାବାଘ, ସମ୍ଭର, ହରିଣ ଓ ବହୁପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ ବାସ କରନ୍ତି | 
ପ୍ରାୟ ୫୦ ପ୍ରକାରର ଖିଷଧୀୟ ଗୁଳ୍ପ ଏଠାରେ ମିଳେ। 

ଏହି ପର୍ବତରୁ ୨୨ଟି ଜଳ ଧାରା ବାହାରିଛି। ତା” ଛଡ଼ା ଏହି ପର୍ବତ 
ହେଉଛି ବଂଶଧାରା ନଦୀର ଉପ୍ପତଭ୍ତି ସ୍ୂଳ। ଏହି ନଦୀ ଉପରେ କଳାହାଣ୍ତି, 
ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏହି ପର୍ବତରେ ଭରି ରହିଛି 
ବକ୍ଟାଇଟ୍‌। ବେଦାନ୍ତ କଂପାନୀ ବକ୍ଟାଇଟ୍‌ ନେବା ପାଇଁ ଏହି ପର୍ବତକୁ ଧ୍ଵଂସ 
କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ବୃକ୍ଷ ଲତା, ବଣ୍ଯ ପଶୁ, ଓ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁଗ ଯୁଗ 
ଧରି ରହି ଆସିଥିବା ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଲୋପ ପାଇଯିବେ। 


ସୁପ୍ରିମ୍‌ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁଧ୍ଯାନକାରୀ ଦଳ 
ସୁପ୍ରିମ୍‌ କୋର୍ଟ ଏହି ପର୍ବତରୁ ବକ୍ଟାଇଟ୍‌ ଉତ୍ତୋଳନ ନକରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। 
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ, ପରିବେଶ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ 
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରଭୃତି ବେଦାନ୍ତ କଂପାନୀ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଅନୁକଂପାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ 
କରିଛନ୍ତି। 
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୧୦ ବେଦାନ୍ତର ଚକ୍ରାନ୍ତ ପଣ୍ଡ କର 


ସୁପ୍ରିମ୍‌ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁଧ୍ୟାନକାରୀ ଟିମ୍‌ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ଖଣି 
ନିଗମ ଓ ବେଦାନ୍ତ ମିଶି ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ କଂପାନୀ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥୁରେ 
ଖଣି ନିଗମର କୌଣସି କର୍ଚ୍ଣତ୍‌ଵ ନାହିଁ। ବେଦାନ୍ତ କଂପାନୀ ହି ସର୍ବେସର୍ବା। ଖଣି 
ନିଗମ କେବଳ ବେଦାନ୍ତ କଂପାନୀର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବ“ ଦାୟିତ୍ଵ ଖଣି 
ନିଗମର, ମାଲିକାନା ବେଦାନ୍ତ କଂପାନୀର! ବେଦାନ୍ତ ହି ଲାଭବାନ୍‌ ହେବ। 

ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି, ଜଙ୍ଗଲ, ପାଣି, କୋଇଲା ସବୁ କିଛି ବେଦାନ୍ତକୁ ଦେଲା 
ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଫିସର ଓ କର୍ମଗାରୀମାନେ ବେଦାନ୍ତର 
ବେଠି ଖଟିବେ। ଯେମିତି ବ୍ରିଟିଶର ଗୋଲାମି ଆମ ଦେଶବାସୀ କରୁଥିଲେ। 

ବେଦାନ୍ତ କୌଣସିଟି ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ 
ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ହିଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବ। 

ବେଦାନ୍ତ କଂପାନୀ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାତ କରି, ଆବଶ୍ଯକୀୟ 
ଅନୁମତି ପତ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ, ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ ନକରି, 
ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ଠାରେ କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ କାମ ଓ ବକ୍ଟାଇଟ୍‌ ଆଣିବା ପାଇଁ କନ୍‌୍ଭେୟର 
ଵେଲ୍ଳ ନିର୍ମାଣ କାମ ପ୍ରାୟ ଶେଷ କରିଦେଇଛି। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିମାଣ ଜମି 
ପାଇଁ ଅନୁମତି ମଧ୍ଯ ପାଇନାହିଁ। ଏସବୁ ନକରି ବେଦାନ୍ତ କଂପାନୀ କିପରି 
କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ କଲା। ଆଲୁମିନା ରିଫାଇନାରୀ କାରଖାନା ଓ ବକ୍ଟାଇଟ୍‌ 
ଉତ୍ତୋଳନ ଗୋଟିଏ କାରଖାନାର ଦୂଇଟି ବିଭାଗ ହୋଇଥଲେ ହେଁ, ଖଣି, 
ଜଙ୍ଗଲ, ଜମି, ପାଣି ଆଦି ପାଇଁ ବେଦାନ୍ତକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ବେଦାନ୍ତର 
କାରଖନା ନିର୍ମାଣ ପଛରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଚୁନ୍ନ ହାତ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା 
ସରକାରକୁ ଏହାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହାହିଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ। 


ତେଲ ନଦୀର ଜଳ ବେଦାନ୍ତ ପାଇଁ ? 


ବେଦାନ୍ତ କଂପାନୀ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଦିନକୁ ୩୦,୦୦୦ ଘନ 
ମିଟର ପାଣି ଦରକାର । ବଂଶଧାରା ଉପରେ ଡ୍ୟାମ୍‌ କରି ଜଳ ସଂଗ୍ରହ. କରାଯିବାକୁ 
ବେଦାନ୍ତ କଂପାନୀ ସ୍ଥିର କରିଥଲା। ମାତ୍ର ତା'ପରେ ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ 
ଯେ ତେଲ ନଦୀରୁ ପାଇପ୍‌ ଯୋଗେ ପାଣି ନେବେ । ମାତ୍ର ତେଲ ନଦୀରୁ 
ଏତେ ଜଳ ଦୈନିକ ନେଲେ, ତାହାର କ”ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର 
କଂ ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ବେଦାନ୍ତର ସ୍ବାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଂଧ 
ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। 
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ବେଦାନ୍ତର ଚକ୍ରାନ୍ତ ପଣ୍ଡ କର ୧୧ 


ଆଲୁମିନା ରିଫାଇନାରୀରୁ ଯେଉଁ ଲାଲ କାଦୂଅ ମାଟି ବାହାରିବ, ଯେତେ 
ପରିମାଣର ପାଉଁଶ ବାହାରିବ, ତାହା ବଂଶଧାରାର ଜଳକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂଷିତ 
କରିଦେବା ସହ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମଧ୍ୟ ପୋତି ପକାଇବ । 


ଡଙ୍ଗରିଆ କଂଧ ଜୁଆଡ଼େ ଯିବେ ? 


ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ନିୟମଗିରିକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି 
ଡଙ୍ଗରିଆ କଂଧମାନେ। ଏହି ଆଦିମ ଅଧୁବାସୀମାନେ କ୍ରମଶଃ ଲୋପ ହୋଇ 
ଯାଉଛନ୍ତି। ବେଦାନ୍ତ କଂପାନୀ ଏହି ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସମୂଳେ ବିନାଶ 
କରିଦେବାକୁ ଗାହୁଁଛି। ନିୟମଗିରି ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଅଶ୍ରୟସ୍ପଳୀ। 

ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମ୍‌ କୋର୍ଟଙ୍କ ସେଣ୍ଟାଲ ଏମ୍‌ପାୱାରିଂ କମିଟିଙ୍କ ସର୍ବଶେଷ 
ମତ ହେଉଛି ନିୟମଗିରି ପର୍ବତରୁ ବକ୍ଟାଇଟ୍‌ ଖୋଳିବା ବଂଦ କର ଅନ୍ୟସ୍ଥାନରୁ 
ବକ୍ଟାଇଟ୍‌ ଆଣିବା ପରେ, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଆଲୁମିନା ରିଫାଇନାରୀ କାରଖାନା ପାଇଁ 
ଅନୁମତି ଦେବା କଥା ବିଚ୍ବର କରାଯାଇପାରେ। 

ବେଦାନ୍ତଓନବୀନଙ୍କ ମିଳିତ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଚିନ୍ତାଶୀଳ 
ବ୍ୟକ୍ତି, ସଂଗଠନମାନେ ନିଜର ସ୍ଵର ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ 
କରିଛନ୍ତି, ଜନମତ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେଶର ସର୍ବୋଜ୍ଚ ଅଦାଲତକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ 
ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ଏଠାରେ ନଲେଖିଲେ ବି, ସେମାନଙ୍କ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ 
କଳାହାଣ୍ଡିର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ଵରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। 

ଜନସାଧାରଣ ହି ସର୍ବୋମୟ ଶ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ଜନତା ଜାଗ୍ରତ ହେବ, 
ସେଦିନ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଆଉ କୌଣସି ଶକ୍ତି ତାକୁ ରୋକି ପାରିବ ନାହିଁ| 
ଏହି ଜାଗରଣ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଢ଼ି 
ଉଠୋ 

କଳାହାଣ୍ିର ଆନ୍ଦୋଳନର ବାର୍ଭାରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଛି ବେଦାନ୍ତ 
ନବୀନଙ୍କ ଅନ୍ଦର ମହଲ। ସରକାରୀ ପୋଲିସ୍‌, ଦଲାଲ, ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ତପ୍ୂର 
ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସତ୍ତେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେବ ଓ ବିଜୟମଣ୍ଡିତ 
ହେବ। ଏଥରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। 

ଦେଶପ୍ରେମ, ଦେଶଭକ୍ତି, ଦେଶରକ୍ଷା ଆଗରେ ଅମାପ ଅର୍ଥ ରାଶି ପାଣି 
ପୋଟକା ପରି ମିଳାଇ ଯିବ। 
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୧୨ ବେଦାନ୍ତର ଚକ୍ରାନ୍ତ ପଣ୍ଡ କର 


* ତଥ୍ୟ ? 
ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ବେଦାନ୍ତକୁ ଦିଅଯିବ : 

୧୫୦ ନିୟୁତ ଟନ୍‌ = ୧୫ କୋଟି ଟନ୍‌ ବକ୍ଟାଇଟ୍‌। 
ଗୋଟିଏ ଟନ୍‌ ବକ୍ଟାଇଟ୍‌ ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୨୦୦ ଟଙ୍କା = 
ଅର୍ଥାତ୍‌ ୧୫ କୋଟି ଟନ୍‌ ପାଇଁ (୨୦୦ × ୧୫)= 
୩୦୦ ୦ - କୋଟି ଟଙ୍କା ବେଦାନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ 
୧୫ କୋଟି ଟନ୍‌ ବକ୍ଟାଇଟ୍‌ରୁ ୫ କୋଟି ଟନ୍‌ 
ଆଲୁମିନା ବାହାରିବ। ପ୍ରତି ଟନ୍‌ ଆଲୁମିନା ବିକ୍ରି 
କଲେ କଂପାନୀ ଲାଭ ପାଇବ ସର୍ବନିମ୍ନ 
୧୨୦୦୦ରୁ ୧୩୦୦୦ ଟଙ୍କା] 

୫ କୋଟି ଟନ୍‌ ଆଲ୍ୁମିନାରୁ 
କଂପାନୀ ଲାଉ ପାଇବ ୧୩,୦୦୦ × ୫ = 
୬୫,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା 
ବେଦାନ୍ତ କଂପାନୀ ବିନିଯୋଗ ଜରିବ ୪୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା! 
କଂପାନୀର ଉତ୍ପାଦନ 
ବେଦାନ୍ତ କଂପାନୀ ୬୫,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇବ 
ପାଇବା ବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟ କେତେ ପାଇବ ? 
ଏହି ପ୍ରଷ୍ଣ ଆପଣମାନେ ପରରନ୍ୁ। 
ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅଂଶୀଦାର କରି 
ନିଜସ୍ଵ କାରଖାନା କଲେ, ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ 
ହଜାର ହଜାର କୋଟି ମିଳିପାରନ୍ଛା 


ଆଲୁମିନିୟମ୍‌ ହିସାବ 


୧୫ କୋଟି ଟନ୍‌ ବକ୍ଟାଇଟ୍‌ ପଥରୁ ଅଢ଼େଇ କୋଟି ଟନ୍‌ ଆଲୁମିନିୟମ୍‌ 
ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ ଟନ୍‌ ଆଲୁମିନିୟମ୍‌ର ପାଇକାରୀ ଦର 
୧,୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା (ଏକ ଲକ୍ଷ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା|) 


ଗୋଟିଏ ଟନ୍‌ ଆଲୁମିନିୟମ୍‌ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସର୍ବାଧଵରକ ୫୦ ହଜାର 
ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍‌ ଗୋଟିଏ ଟନ୍‌ ଆଲୁମିନିୟମ୍‌ ବିକ୍ରୀ କରି କନଂପାନୀ 
୭୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ମୁନାଫା ପାଇବ! ଅଢ଼େଇ କୋଟି ଟନ୍‌ ଆଲୁମିନିୟମ୍‌ ବ୍ରିକି 
କରି କଂପାନୀ ୭୦ ଢ ୨.୫ = ୧,୭୫,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୁନାଫା 
କରିବ ତାହା ପୁଣି ଆଜିର ( ୨୦୦୬)ର ବଜାର ଦର ହିସାବରେ। 
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